Albrecht. 


CE Konformitätserklärung/ Declaration of Conformity 


Hiermit wird erklärt, daß unser Produkt / herewith we declare that our product 


Multiband-Radio Air Control M 8 (Typ 9338) 


den folgenden europäischen Normen entspricht: / is in conformity to following 
European Standards 


EU-Richtlinie / EU directive 89/ 336 EEC 
EN 55013 
EN 55020 
EN 60 555-2 
EN 60 555-3 
(Test report PKM 965003) 


Lütjensee, 30.04.2002 ende 


(Unterschrift/ signature) 


Wolfgang Schnorrenberg 


ALAN Electronics GmbH 


